BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r. Nr 119 (119) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr DRE.WRC.4210.8.6.2019.21986.VI.ARY z dnia 7 czerwca 2019 r. 
Taryfa Stora Enso Narew Sp. Z 0.0. ..........eeeeaea aaa aaa aaa aaa aaa aaa a cwi a wać 2 
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Warszawa, 7 czerwca 2019 r. 
PREZE 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
NR DRE.WRC.4210.8.6.2019.21986.VI.ARY 


DECYZJA 


Na podstawie art 47 ust. 1i 2 oraz art 23 ust. 2pkt2i pkt3, w związku zart 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z2019r. poz. 755ze zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: 
Stora Enso Narew Sp. z 0.0. z siedzibą w Ostrołęce 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


złożonego 15 marca 2019r., ostatecznie skorygowanego w dniu 31 maja 2019r., w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, 


postanawiam 


zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do 
niniejszej decyzji, na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


Uzasadnienie 


W dniu 15 marca 2019r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające 
koncesje na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. 


Zgodnie zart. 47ust 1i ust Zustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa 
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oile jest zgodna z zasadami 
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie zzasadami określonymi 
w art 44i45ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
22 września 2017 r. wsprawie szczegółowych zasad kształtowania ikalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017 r., poz. 1988) zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym". 


Cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną icena nośnika ciepła dla grupy odbiorców zasilanej 
zeksploatowanej przez Przedsiębiorstwo elektrociepłowni, zostały ustalone przy zastosowaniu 
uproszczonego sposobu ich kalkulacji, zgodnie z $ 13 rozporządzenia taryfowego. 


Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z wnioskiem 
Przedsiębiorstwa i brzmieniem $ 13 ust. 10 rozporządzenia taryfowego. 
Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 
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1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art 479% § 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego). 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub 
w części (art. 479* Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji 
Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz.U. z2016r. poz. 623, zpóźn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, 
stosownie do przepisów art 101inastępne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo 
o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy - Kodeks 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a $ 2 ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku zart. 31 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 


7. Stosownie do art. 31lust. 3 pkt2) ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji 
zostanie również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


z up. Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki 
Dyrektor Departamentu 
Rynków Energii Elektrycznej 
i Ciepła 


Adam Dobrowolski 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 11 marca 2019 r. 
na rachunek: 95103015080000000550024055 
Główny specjalista: Agnieszka Ryfka 
Otrzymują: 
1. Stora Enso Narew Sp. z 0.o., 
Al. Wojska Polskiego 21, 
07- 401 Ostrołęka 


2. Wojewoda Mazowiecki 
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Taryfa dla ciepła 


NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 


z dnia .....- araroa A 
4240.1.6, 2049. 24366. VI. ARY 
nr PKE..K8(..4210.3.6. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 
DYREKTOR. 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELE CZNEJ I CIEPŁ 


storaenso 


Ostrołęka, kwiecień 2019 r. 


Stora Enso Narew Sp. zo.o. NIP 5260200514 R Wie AGA zr laki 
Aleja Wojska Polskiego 21 REGON 012532590 ea 

07-401 Ostrołęka Numer Rejestrowy BDO Kapitał Zakładowy 580 759 000.00 PLN opłacony 
tel. +48 29 76 40 100 000014958 "RZ 


www.storaenso.com 
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URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 
DYREKTO 


Stora Enso Narew Sp. z o.o. 


Aleja Wojska Polskiego 21 
07-401 Ostrołęka 

tel. +48 29 76 40 100 
www.storaenso.com 


NIP 5260200514 
REGON 012532590 
Numer Rejestrowy BDO 
000014958 
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5 ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ 
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XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

KRS 0000032250 

Kapitał Zakładowy 580 758 000.00 PLN opłacony 
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1) Pojęcia używane w taryfie 


e ustawa — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r., 
poz. 755, z późn. zm), 

e rozporządzenie taryfowe — Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), 

e taryfa — zbiór cen oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo 
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie 
określonym ustawą. 

e rozporządzenie sieciowe — rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 92), 

e sprzedawca, przedsiębiorstwo energetyczne — przedsiębiorstwo Stora Enso Narew Sp. z 0.0., 

e odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z 
przedsiębiorstwem energetycznym, 

e źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła. 

e obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 

e instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 
transportowania ciepła lub ciepłej wody ze źródeła ciepła do odbiorników ciepła lub 
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie, 

e układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi 
przepisami, zespół urządzeń. służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła. 
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła. 

e grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w 
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen oraz warunków 
ich stosowania, 

e moc cieplna — ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego 
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośpika wefinostoc cza. TYKI 

Z upoważnienia 


DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


Stora Enso Narew Sp. zo.o. NIP 5260200514 ża ORIA E 
Aleja Wojska Polskiego 21 REGON 012532590 

07-401 Ostrołęka Numer Rejestrowy BDO idDŻYKIAUGWJ 500 759 000,00 PLN opłacony 
tel. +48 29 76 40 100 000014958 NA 


www.storaenso.com 
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e zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna. jaka w danym obiekcie wystąpi 
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach 
warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest 
niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach: 

b) utrzymanie normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 

e warunki obliczeniowe — obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona 
dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane 
ciepło 

e nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo 
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten 
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo- 


rozliczeniowy. 


2) Zakrę 


W ramach udzielonej koncesji udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 
dnia 2 stycznia 2014 r. Nr WCC/1256/21986/W/DSW/2014/BGr Stora Enso Narew Sp. z o.o. 


prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła. 


3) Podział odbiorców na grupy taryfowe 


Niniejsza taryfa obejmuje jedną grupę taryfową G1. Grupę tą stanowią odbiorcy pobierający ciepło 


w postaci pary wodnej. Parametry pary określone są w umowie sprzedaży ciepła. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 
DYREKTOR f 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ 


Sąd Rejon dla m. st. Warsza Warszawi 
Stora Enso Narew Sp. zo.o. NIP 5260200514 XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestu > 


Aleja Wojska Polskiego 21 REGON 012532590 N 
07-401 Ostrołęka Numer Rejestrowy BDO Kapitał Zakładowy 580 759 000,00 PLN opłacony 


tel. +48 29 76 40 100 000014958 Mo 
www.Storaenso.com N 
7 
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4) Rodzaje oraz wysokość cęn 

a. Cena za zamówioną moc cieplną — 213 500,04 zł/łMW/rok: 17 791,67 zł/MW/miesiąc 
b. Cena ciepła — 19,11 zł/GJ 

c. Cena nośnika ciepła — 3,15 zł/t 


Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


5) Warunki stosowania cen 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika 
ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia 
sieciowego. W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła. 

- nielegalnego pobierania ciepła. 

- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy, 


stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia tarytowego. 


6) Wprowadzanie zmian cen 


Taryfa. po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regułacji Energetyki. jest kierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej 
opublikowania. Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen z 
wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia. 
Do wszelkich zmian taryfy mają zastosowanie przepisy art. 47 ustawy. PREZES Rt. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 


DYREKTOR 
Stora Enso Narew Sp. z 0.0. DEPARTANTE RYNKÓW ENERGII 


YCZNEJ I CIEPŁ 
N l lhe 1 > 
Maig wska 


Członek Zarządu 


m Dobrowols 


Stora Enso Narew Sp. zo.o. NIP 5260200514 WRA Rodaka ROA 
Aleja Wojska Polskiego 21 REGON 012532590 rej 
07-401 Ostrołęka Numer Rejestrowy RDO Kapitał Zakładowy 580 759 000,00 PLN opłacony 


tel. +48 29 76 40 100 000014958 
www.storaenso.com 


w cało: 
czony Zarzadu 


a Jakubów 
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